Hệ thông thông gió ở Bình Dương 


Quạt công nghiệp Sai Gòn là chi nhánh phía Nam của Công ty 

TNHH System Fan Việt Nam chuyên sản xuất , thi công lắp đặt hệ thống 
thông gió ở Bình Dương. Sản phẩm có chất lượng vượt trội so với các đơn 
vị khác trên địa bàn tỉnh, do vậy nhận được sự tin tưởng của Khách hàng. 


Bình Dương là cửa ngõ giao thương với Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm 
kinh tê — văn hóa của cả nước, có các trục lộ giao thông huyệt mạch ...thuận 
lợi cho phát triên kinh tê và xã hội toàn diện 


Tỉnh này ưu tiên thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch 
vụ chất lượng cao, logistics, các dịch vụ hỗ trợ phát triển khu công nghiệp, 
khu đô thị; đây mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài. Xây dựng nông nghiệp theo hướng ứng dụng 
công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, trồng trọt, chăn nuôi theo hướng trang 
trại. 


Tỉnh Bình Dương hiện nay có 28 khu công nghiệp với tổng diện tích quy 
hoạch 9.093,25 ha. Với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp hiện 
nay thì việc lắp đặt hệ thống thông gió ở Bình Dương là cần thiết, sẽ giúp 
tạo môi trường làm việc trong lành, thúc day năng suất làm việc của người 
lao động, đảm bảo chất lượng hàng hóa. 


SYSTEM FAN 
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Chuyên sản xuất, lap đặt É tu vẫn thiet ke 
các hệ thong hút lọc bụi & hệ thong xử lý khí 
thai hàng dau tại Việt Nam 





Systemfan chuyên lap đặt hệ thống thông gió ở Bình Dương 
Hệ thông thông gió ở Bình Dương là gì? 


> Hệ thống thông gió ở Bình Dương là hệ thống giúp không khí của môi 
trường sống hoặc môi trường làm việc được dễ chịu, thông thoáng, trong lành 
hơn, loại bỏ không khí ô nhiễm, âm mốc, khói bụi độc hại. ...như thông gió 
nhà xưởng, thông gió tang tam chung cư, thông gió nhà hàng, khách san, 
thông gió khu trung tâm thương mại, thông gió chuồng trại chăn nuôi,... 


Cau tạo của hệ thống thông gió ở Bình Dương? 
> Hệ thống thông gió làm mát được cấu tao từ các bộ phận sau: 

> Quạt thông gió công nghiệp: là thiết bị quan trọng nhất trong hệ thống 
thông gió, trực tiếp đưa khi thải từ trong môi trường sông và làm việc ra ngoài 


hoặc thiết bị xử lý, thường là quạt thông gió gắn tran, gắn tường, quạt thông 
gió vuông chớp, quạt ly tâm, quạt hướng trục,.. 


> Ong gió và phụ kiện: thường được làm bang tole mạ kẽm, hoặc vải, inox 
tùy thuộc vào môi trường làm việc của chúng 


> Cửa gió, van gió : điều chỉnh lưu lượng gió 


> Ngoài ra còn có ống gió mềm, có bạt, các cảm biến khói, cảm bién CO2, 
Cảm biên chênh áp, thiệt bị lọc bụi,... 


Các loại quạt, hệ thống thông gió ở Bình Dương 
R ak 

pho bien 

» Quạt thông gid gắn tran, gắn tường: Thường là quạt hướng trục, quạt 

phù hợp sử dụng trong tòa nha chung cư, tòa nhà văn phòng,... 


> Quạt thông gió vuông chớp: Là loại quạt thông gió thông dung nhất dùng 
cho các phân xưởng, nhà may, xí nghiệp sản xuat, trang trại chăn nuôi... 


> Quạt hướng trục tròn: Là loại quạt thường sử dụng đề thông gió tang 
hâm tòa nhà chung cư, khách sạn, trung tâm thương mại. 


» Quạt thông gió hút mái: Là loại quạt gắn trên mái nhà xưởng, hút khí 
nóng hiệu quả, tiêng ôn thâp, tao bau không khí trong lành cho người lao 
động, bảo vệ sức khỏe cũng như tăng năng suat lao động. 


> Quạt ly tam: Là loại quạt thường được sử dụng trong hệ thống thông gió 
tang hâm nham hút khí nóng, âm, khói bụi nhat là khu vực đê xe trong tang 
hâm. 


Tại sao nên sử dụng quạt thông gió của Systemfan 
Việt Nam 


> Systemfan là một trong những đơn vị hàng đầu trên thị trường sản xuát, 
lap đặt hệ thông thông gió ở Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung. 


» Không chỉ quạt thôn gió làm mát, sản phẩm chúng tôi cung cấp cho thị 
trường cũng rât đa dạng như: Quạt công nghiệp; hệ thông xử lý khí 
thải; hệ thong hút lọc bụi; hệ thông hút bụi go; hệ thong hút bụi lò 
gạch... 


> Là đơn vị áp dụng những công nghệ tiên tiến, hàng đầu thé giới trong từng 
công đoạn sản xuat. 


» Sau nhiều năm trong nghành Quạt, Công ty chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật 
lành nghê, tận tâm trong công việc, có đội ngũ Nhân viên kinh doanh nhiệt 
tình, đây nhiệt huyệt san sàng ho trợ khách hàng 24/24. 


» Sản phẩm chúng tôi sản xuất và thi công luôn nhận về phản hồi tích cực 
của các đôi tác. 


Các khu vực Systemfan cung cấp hệ thống thông 
gió ở Bình Dương 


Lắp đặt hệ thống thông gió ở Bình Dương tại KCN Vsip 2 

Lắp đặt hệ thống thông gió ở KCN Bàu Bàng 

Lắp đặt hệ thống thông gió ở KCN Mỹ Phước 2 

Lắp đặt hệ thống thông gió ở KCN Mỹ Phước 3 

Lắp đặt hệ thống thông gió ở KCN Tân Đông Hiệp A 

Lắp đặt hệ thống thông gió ở KCN Tân Đông Hiệp B 

Lắp đặt hệ thống thông gió ở KCN Khánh Bình 

Lắp đặt hệ thống thông gió ở KCN Sóng Thần 2 

Lắp đặt hệ thống thông gió ở Bình Dương tại KCN Sóng Thần 3 
Lắp đặt hệ thống thông gió ở KCN Tân Mỹ 2 


Lắp đặt hệ thống thông gió ở KCN Vsip1 


Lắp đặt hệ thống thông gió ở KCN Visip 2B 

Lắp đặt hệ thống thông gió ở KCN Thuận An 

Lắp đặt hệ thống thông gió ở Bình Dương tại KCN Dĩ An 
Lắp đặt hệ thống thông gió ở KCN Thủ dầu Một 


Lắp đặt hệ thống thông gió ở KCN Kim Huy... 


Nếu Qúy bạn đọc có nhu cau tìm hiểu và lắp đặt hệ thống thông gió ở Binh 
Dương hoặc các tỉnh khác, Hãy liên hệ ngay với chúng tôi dé được hỗ trợ: 


Tel : 0901692866/0901992866 


http://google.sk/url?q=https://quatcongnghiepsaigon.vn 
http://google.no/url?q=https://quatcongnghiepsaigon.vn 
http://google.nl/url?q=https://quatcongnghiepsaigon.vn 
http://google.ie/url?g=https://quatcongnghiepsaigon.vn 
http://google.gr/url?g=https://quatcongnghiepsaigon.vn 
http://google.ee/url?q=https://quatcongnghiepsaigon.vn 
http://google.dk/url?g=https://quatcongnghiepsaigon.vn 
http://google.com.sg/url?q=https://quatcongnghiepsaigon.vn 
http://google.com.ph/url?q=https://quatcongnghiepsaigon.vn 
http://google.com.my/url?g=https://quatcongnghiepsaigon.vn 
http://google.co.za/url?q=https://quatcongnghiepsaigon.vn 
http://google.co.nz/url?g=https://quatcongnghiepsaigon.vn 
http://google.ae/url?g=https://quatcongnghiepsaigon.vn 


http://www.google.com.br/url?q=https://quatcongnghiepsaigon.vn 
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http://www.google.nl/url?q=https://quatcongnghiepsaigon.vn 
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